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L H Periodic Table of Elements 


Hydrogen 2 IA 13 IIIA 14 IVA 15 VA 16 VIA 17 VIIA 


26.982 
3 E 
3 IHA 4 IVB 5 VB 6 VIB 1 VIIB 8 VIIIB 9 VIIIB — 10 VIHB 11 IB 12 IIB Für tn 
21 44.956 22 47.867 23 50.942 24 51.996 25 54.938 26 55.845 27 58.933 28 58.693 29 63.546 30 65.39 31 69.723 
4 Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga 
Scandium Titanium Vanadium Chromium Manganese Iron Cobalt Nickel Copper Zinc Gallium 
39 88.906 40 91.224 41 92.906 42 95.94 43 96 44 101.07 45 102.91 46 106.42 47 107.87 48 112.41 49 114.82 118.71 
5 Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In E 
Yttrium Zirconium Niobium Molybdenum Technetium Ruthenium Rhodium Palladium Silver Cadmium Indium Tin 


72 178.49 73 180.05 74 183.84 75 186.21 76 190.23 77 192.22 78 195.08 79 196.07 80 200.59 81 204.38 82 207.2 208.98 
6 Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg TI Pb B 
Hafnium Tantalum Tungsten Rhenium Osmium Iridium Platinum Gold Mercury Thallium Lead Bismuth 
104 261 105 262 106 266 107 264 108 277 109 268 110 281 111 280 112 285 113 284 114 289 115 288 116 293 
7 Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Uub Uut Uuq Uup Uuh FS 
Rutherfordium Dubnium Seaborgium Bohrium Hassium Meitnerium Darmstadtium Roentgenium Ununbium Ununtrium Ununquadium Ununpentium Ununhexium Ununseptium 


I3 Alkali Metal 

I Alkaline Earth Metal 
Metal 

|. Metalloid 

E Non-metal 

.. Halogen 

I Noble Gas 


E Lanthanide/Actinide * i: 
Z mass y 
black: natural P 
Symbol gray: man-made x 
Name 2 


